ി 
सत्यमेव जयते 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2012 


Reg. No . രജി. നമ്പർ 
KL /TV ( N )/ 12 /12 -14 


( 


GOVERNN 


- 
കര 


സർക് 


VMENT OF 


കാർ 
KERALA 


KERALA GAZETTE 
- കേരള ഗസററ് 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 


27th March 2012 
2012 മാർച്ച് 27 


Vol. LVII 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


No. 


) 12 


വാല്യം 57 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


7th Chaithra 1934 
1934 ചൈത്രം 7 


PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICE 
No. S1 - 12048/ 2011 . 

29th February 2012 . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ഇ . സി . ജി . പേപ്പർ ( സെസ് 60 എം . എം . X 15 കെമിക്കൽ 
കോട്ടഡ്) 1000 റോൾ സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അയ യ്ക്കുന്ന ക വ റി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്1 / 12048 / 2011 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of E . C .G . Paper ( Size 60 mm x 15 , 
Chemical Coated ) 1000 Rolls to Medical College Hospital , 
Kozhikode. 

Superscription tender number should be specifically 
noted as -- S1/12048/2011 . 

PAC - 30,000 . 
E . M.D . - 1 %. 
Price of tender ( in duplicate) ST — 338 . 

Date and time of close of sale of tender — 9 -4 -2012 , 
3 p . m . 

| Date and time for receipt of tender - 10 - 4-2012 , 5 p. m . 

Date and time for opening of tender - 11 -4 -2012 , 
12 Noon . 

Date up to which rates are to be firms — 30 -8 -2012 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 


അടങ്കൽ തുക - 30,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 338. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 4 - 2012 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
10 - 4 - 2012 , 5 മണി. 


- ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 4 - 2012, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

-- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 30 - 8 - 2012. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 450 . 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


| ( Sd .) 
| Superintendent. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 4- 2012, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
16 - 4 - 2012, 5 മണി. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


- ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 4 - 2012 , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി- 30 - 7 -2012 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
- മേൽവിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപതി, 
കോഴിക്കോട്. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintendent . 


| No , S1 -11389 / 2011 . 

1st March 2012. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of E . E .G . Electrode Paste - 25 Kg. (110 Jars of 
228 gram / 50 Jars of 500 gram ) to Medical College 
Hospital, Kozhikode . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S1 / 11389 / 2011. 
| PAC - 1,75,000. 

E . M.D - 1 %. 
Price of tender (in duplicate) ST - 450 . 

Date and time of close of sale of tender 
14 - 4- 2012 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
16- 4 -2012 , 5 p . m . 

Date and time for opening of tender — 17 -4 - 2012 , 
12 noon . 

Date upto which rates are to be firm — 30 -7 - 2012 . 

Address of officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital , Kozhikode . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ഇ . ഇ . ജി. ഇലക്ട്രോഡ് പേസ്റ്റ് 25 കി. ഗ്രാം (228 ഗ്രാം ഉള്ള 110 
ജാർ/ 500 ഗ്രാം ഉള്ള 50 ജാർ ) സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത് ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക് - 1,75 ,000 . 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്1 / 11389 / 2011 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 


